LES ROSES. 





ROSA PIMPINELLIFOLIA INERMIS. 

R. germimbus subglobosis peduncutisque glabris; foliolis utriri- 
que glcibris, basi integerrimis, simpliciter dentatis; floribus solita- 
riis; caule inermi. (N.) 

R. Pimpinellifolia inermis. D. C. Fl. franc. édit. 3 , n° 3697 , 
var. Y . Desv. Journ. Rot. septembre i8i3, p. 119, var. p. Thy. 
Prod. groupe V, p. 41 , var. e. 

R. Pimpinellifolia ramis inermibus. Nouv. Duham. vol. 7, p. 20. 
var. y. 

La Pimprenelle sans épines. Hortul. 


LE ROSIER A FEUILLES DE PIMPRENELLE, 


( ariete ci tiges saris épines .) 


DESCRIPTION. 

Piosier qui s’éléve á trois pieds, et dont la tige est dépour- 
vue d aiguillons. Toutefois, les branches, dans leur extréme 
jeunesse, en présentent quelques petits; mais ils disparaissent á 
mesure qu’elles se développent, et l’arbrisseau en est entiére- 
ment privé au moment de la floraison. Les feuilles sont com- 
posées de sept, neuf, souvent de onze folióles ovales arron- 
dies, simplement dentées, glabres sur les deux foces; elles 
sont portees par un pétiole également glabre, ayant á sa base 
deux stipules bifides pointues au sommet. Les fleurs naissent 
solitaires á l’extrémité des ramuscules qui croissent le long des 
branches principales. Le tube du cálice, le pédoncule qui les 
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